ANTONI MRÓZ 


przeżywszy lat 68, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 4 września 1917 r. 


Wyprowadzenie zwłok z Collegium medicum przy ulicy Grzegórzeckiej na miejsce 

wiecznego spoczynku nastąpi w piątek dnia 7-go b. m. o godzinie 4-tej po południu, 

na który to smutny obrzęd stroskana Żona, dzieci i wnuki zapraszają Krewnych, 
Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie w poniedziałek dnia 10-go b. m. o godzinie 9 rano w kościele 
św. Mikołaja. 


ZAKŁAD POGRZEBOWY 
FRANCISZKA NOWIŃSKIEGO 
spadkoblercy 


w Krakowie, ul. Mikołajska L. 12. D:u.arnia Źwiązkowa w Krakowlé 


